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八イブリッド式加湿器保証書 持込修理 I 

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたびって正常な使用状態で使用してしに故障した 
場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店び無料修理いたします。 

お買い上げの曰か5下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいたださ、お買い上げの販売店に 
修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等 
はお客様の負担となります。 

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために 
記載内容を利用させて頂く場合びございまずので、ご了承ください。 


形 



《お買い上げ曰 

保 証 期 

間 

名 

HLF- 500 化 

平成 年 月 曰 

本体： 1 

年 

お 

客 

様 

ご住所 

ご芳名 

干 - 



様 

販 

売 

店 

住所 

店名 

干 - 

TEL 




※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。 


1. 保証期間内でを次のような場合には有料修理となります。 

(イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

(□) お買い上げ後の落下、弓 I つ越し、輸送等による故障または損傷。 

(八）义災、±也震、 7_ K 害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。 

(二） 車両、船舶にとラ載して使用された場合に生じた故障または損傷。 

(ホ）業務用に使用されて生じた故障または損傷。 

(へ)本書のご提示びない場合。 

( 卜)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換え5れた場合。 

2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

3 . ご起居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4 . 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合口ま、ご相談窓 □ 
(陶=吕〇ぺージ）にご相談ください。 

已.本書は再発行いたしませんので紛失しないよラ大切に保存してください。 

6 . 本書は日本国内においてのみ有効です。 

Effective only in Japan . 

参この保証書は本書に明示した期間、条件のをとにおいて無料修理をお約束するちのです。この保証書に 
よつて保証書を発行している者（保証責任者)、及びそれ L ソかの事業者に対するお客様の法律上の権利 
を制限するをのではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売 
店またはご相談窓 □ ( tt 贾=20ぺージ）にお問合わせください。 

♦保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターヴービス」 
日ぺージ）をご覧ください。 

参 This warranty is valid only in Japan . 

修 S メモ 




株式会社日立リビングサプライ 

干1曰 2-08 14東京都新宿区新小"旧: [6-29 (アク□ポリス東京） 

TEL 03(3260)961 1 
FAX .03(3 吕巨 0)9739 

< 
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この商品は海外では使用できません。 (FOR USE IN JAPAN ONLY) 


07A3 


取扱説明書 


日立リビングヴプライ 


保証書付 


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていまずので、 
お買い上げの販売店の記入をお受けください。 


八イブリツド式加湿器 


家 J 廷用 


HLF-500 お 


このたびは八イブリツド式加湿器をお買い上げいただを、 
まことにありびとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くださし、。 
お読みになつたあとは大切に保存してください。 



Hitachi Living Systems は 
日立 u ビングサプライの英文社名です。 

•この八イブリツド式加湿器は一般家庭用です。他の用途 
でのご使用はしないでください。 

思わめ事故の原因となります。 

•地震 • 义災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを 
なさ、ご使用を中止してください。 


■安全のためおずお守りください . 1 

■置さ場所について . 己 

■知っておいていただをたいこと . 巨 

■各部のなまえ . 7 

■ご使用前の準備 . 10 

■使いかた . 11 

「自動」運転 .]] 

「手動」運転 .]] 

運転する . 11 

運転を止める . 11 

運転を切換える . ]2 

省エネ（ヒーター切）モード . 12 

切タイマー運転 . 13 

チャイルド□ツク . 13 

タンクの水びなくなると . 13 

■お手入れのしかた . 14 

タンクのお手入れ . 14 

本体のお手入れ . 14 

吸気フィルターのお手入れ . 14 

吸気フィルターの交換 . 14 

加湿水トレイのお手入れ . ]已 

加湿フィ J レターのお手入れ . 16 

■加湿フィルターの交換について . 17 

■輯倒 OFF スイツチについて . 17 

■保管 . 17 

■故障かな？と思った5 . 18 

■保証とア フターサー ビス . 19 

■仕様 . 1日 

■ご相談窓 □. 吕〇 

■保証書 . 裏表紙 






































安をのためがずお守り < だをい 


絵表の I しついて 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 
するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ5になっています。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまたは 
重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 


A 注意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 
可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定され 
る内容を示しています。 


絵表示の例 

A 


この記号は注意(危険‘警告を含む）を促す内 
容があることを告げるちのです。図の中や近 
傍に具体的な注意内容が描かれています。 


S) 

この記号は禁止の行為であることを告げ 
るちのです。図の中や近傍に具体的な禁 
止内容が描かれています。 


〇 

この記号は行為を強制したり指示する内 
容を告げるちのです。図の中や近傍に具 
体的な指示内容が描かれています。 


A 警告 


广異常なときは、運転を止め差込プラグを巧く j 

•火災-感電の原因となります。 

お買上げの販売店または、「ご相談窓□」 （0 承20ページ) 
にご相談ください。 


〔定格1巳 A む上のコンセントを使用する） 


差込プラグは、コンセントの奥まで 
確実にさし込む 


•感電やショートして、発煙や発火することびあります。 



〔交流10 0 V を使用する J 




•他の器具と併用すると、コンセント部び異常発熱 
して、発义することびあります。 



•火災-感電の原因となります。 



差込プラグのほこりやごみを 
定期的に取る 


• 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 


[ 排水は差込プラグを抜いてか5行う] 

排水やお手入れは、運乾停止後、必ず差込プラグを 
抜いてか日行ラ。 



V 


♦感電をすることびあります。 



ノ 


お茶や水などをこぼさない 


>万一こぼれたとさは、過熱•感電のおそれびありま 
すので、ただちに使用を中止し、販売店の点検を受 
けて < ださい。 



戀 

水めれ禁止 


>感電やけびをすることびあります。 


(!) 

めれ手禁止 





[ コードを乱暴に扱わない] 

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 
また、重い物を挟み込んだりしない。 

•コードび破損し、乂災-感電の原因となります。 


r 分解や修理をしない J 

改造しない。また、修理技術ち外の人は、分解 
や修理をしない。 

•义災-感電-けびの原因となります。 

修理は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓□」 
( es =20 ページ）にご相談ください。 


Q 聋4を ® 


ードをたばねて通電しない 


I コードび過熱し、乂災-感電の原因となります。 


r タコ足配線をしない1 

•電気容量び超え、分岐コンセント部び異常発熱して 
発义することびあります。 


Q 


〇 



r 異物を入れない J 

吸気□-の出□の巧やずき間にピンや針金などを 
入れない。 

♦感電や異常動作してけびをすることびあります。 




C コードが傷んだときは使用しない J 

コードや差込プラグび変形-変色-損傷している、 
コードの一部や差込プラグがいつもより熱い、コード 
を動かずと通電したり、しなかったりずる、また、 
コンセントの差込□びゆるいとさは使用しない。 

♦感電•ショート-発义の原因となります。 


Q 



々へ- 















■M 


•見 


本体内部は常に清潔になつよラ定期的に掃除ずる。 

♦掃除せずにお使いになると、巧れや水あかにより、 
カビや雑菌び繁殖し、悪臭の原因となります。 


〇 


まれに体質によっては過敏に反応し、 
健康によくないことびあります。 

《この場合は医師に相談してください。 


♦けびややけど、絶縁劣化による感電-漏電义災の 
原因となります。 



タンクの水は毎日新しい水と入れ替える 


使用しないときは、差込プラグを抜く 


めれた手で八ンドルを持つときは、 
ずべりやずいのでま意ずる。 

♦落下すると、けびや水漏れの原因 
となります。 


〇 


タンクに水が入っているときは、 
本体を振ったり、傾けたりしない C 

♦傾けすざると、水びこぼれる 
場合びあります。 


〇 


八ンドルをしっかり持つ 


移動時は、水平に持ち運ぶ 


必ず差込プラクを 
持って抜く 


やけどの原因となります。 


本体の水を捨てるとさは差込プラグを巧き、水タンク 
を取り出し、加湿水トレーを引き抜き排水ずる。 

•感電•ショートの原因となります。 



郭幼巧や自分で操作できない方などが 
使用されるときは、特にま意する 


本体を水につけたり、かけたり、 
直接水を入れない 


ガソリン、巧油、化学薬品、芳香剤、また40で 
上のお湯や巧れた水などは入れない。 

* 乂災や故障の原因となります。 


(S) 


お手入れに塩素系-酸素系の洗剤を 
使用しない 


タンクに水道水（常温）むがの物を入れない 




0谷室や屋外で使用しない） 

♦感電やショート-発火の原因となります。 


(§) 

水場使用禁止 


f 不ま定な場所に置かない1 

乾倒ずると水がこぼれまず。 

•感電-ショートの原因となります。 


〇 


[本体に直接水を入れない J 
本体に直接水を入れない。 

♦絶縁劣化による感電-漏電义災の原因となります。 


Q 


广燃えやずい物の近くで使用しない） 

カーテンの近くや、机の下など周囲を囲まれた 
場所で使用しない。 

•义災のおそれびあります。 

Q 



貴 


[ 巧類などを掛けない^ 

吸気□-の出□をふさがない。 

• 過熱や义災の原因となります。 


Q 

[落下したタンク-本体は使用しない] 

•そのまま使用すると、水もれやショート" 

感電-発义の原因になります。 


Q 

广電気製品の上に置かない] 

•転倒すると、感電やショートの原因となります。 
また、本体底面の熱により、変色•変あの原因と 
なります。 

0 


广ぺットのいる部屋では使用しない1 

• ぺットび本体やコードを傷めることびあり、乂災 • 
感電-故障の原因となります。 


〇 



















’磁石や強い磁気のらのの近く、磁石のつ < 鉄板の上。 

(誤動作する原因） 



知つておいていただをたいこと 


八イブリツド加湿器について 

この商品は、加湿フィルターに風を当て加湿を行う r 気化式」と、風をヒーターで加熱し、温風に 
して気化を補助する r 加熱式」を組み合わせた八イブリツド式です。 


• 気化式による加湿方式のため、部屋の湿度げ高いほど、また温度がほいほど加湿量が少なくなります。 
また、加湿中でち蒸気や露は見えませんが、水タンクの水位び減っていれば、加湿しています。 

•湿度センサーはファンで部屋の空気を吸い込むことにより、湿度を検知します。 

•湿度センサーは暖房気流びあたったり、直射日光で暖められたりすると、室内の湿度と異なるコント□一 
ルをします。なお、同じ部屋でち場所や高さにより湿度が異なり、他の湿度計と差び出ることちあります。 
現在湿度の表示は目安としてお使いください。 

♦設定された湿度を保つため、現在湿度の表示び設定された湿度になっても加湿を続けているときがあり 
よ9 〇 


•暖房中の快適な湿度は已0%前後といわれていますげ、結露や異常乾燥による悪影響を防止するために次 
のような点を目安にしてください。 

〇湿度が高すざるとさ 

① 比較的寒い北側の押入れなどに露がついたり、湿っぽし儒じがする。 

② 窓や壁に露びたくさんつき、流れ出している。 

気密性の良い部屋などでは已0%前後の湿度でも温度のおい窓などに結露する場合があります。 

〇湿度が低いとき 

① くちびるやのどが乾き、皮膚がかさかさする。 

② 家具などのすき間び大きくなり、建具がそる。 

♦本体を持ち運ぶときに「カラカラ」と転倒スイツチの音びすることがありますび異常ではありません。 


♦ —の願し、！- 

•湿度び高いときには、家具や巧を湿5したり、め5すことびありますので運転しないでください。 

• お子様やお年畜りにはを意してください。 

お子様やお年寄り、ご自分で操作びでさないちなど、加湿のしすぎや、本体の取り扱いなどについてを意してあげて 
<ださし、。 


♦暖房を止めた部屋で使用すると、壁、天井に水滴がつくことがあります。おやすみのときなどは、 
特にま意してください。 







る部のなまス 


操作部一 

(0^9 ぺージ) 

タンクふた- 


水タンクー 

内部にあります。 

水位窓一 



吹出 □ 

加湿中でち蒸気や霧は 
みえません。 


現在湿度（目き）•給水ランプ 

(0^ 日ぺージ) (0^1 3ぺージ) 


水量お知5せランプ 

内部にあります。 

加湿水トレイ 

加湿水トレイは水タンクを取り出さない 
と引さ出せません。 





水タンク八ンドル 


キャップ 


本が背面 


八ンドル 



加湿水トレイ内部 









操作部 


(本体上面） 


.チャイルド□ックランプ 

(隊13ぺージ） 

-チャイルド□ックの r 切」「入」の状態を 
お知5せします。 


切タイマーボタン- 

(豚13ぺージ） 

-運お時間を設定します。 

1 2 時間タイマー I 一 4 時間タイマー I 


Hitachi Livina Systems 


自動運転 


手動運転 


のど•肌高めほめ 



運転ランプ 

(0^1 2ぺージ） 

-運転状態をお知5せします。 


r ♦ ♦ ， 

12 時間 4 時間 

切タイ 7- 


Hybrid humidifier 

HLF-500 


が i エネ^ 

プク7 V (ヒ-夕-切）# 

f 運転" 

しぉ田 •) 


省エネモードボタン 

(卸12ぺージ） 

. ヒーターを切って運転します。 

-「水量お知5せランスを 
消なします。 

運転ボタン 

(豚11ぺージ） 

-運輯の r 切」「入」を行います。 


運転切換ボタン (豚 12ぺージ) 

自動運車5 


手動運お 


標準 I イのど.肌〕*め IH 低め叫1至連続>屡ゃすみ1 


チャイルド□ックの「切」「入」を行います。 （3 秒間長巧し） 


[現を湿度（目ミ）•給水ランプ] 


(本体側面) 


給水ランプ 
(豚7、13ぺージ） 

-タンクの水びなくなったことを 
お知5せします。 


現在湿度（目を）ランプ 
(0^= 7ぺージ） 

-現在の湿度をお知5せします。 


表示 

30 

40 

50 

60 

70 

湿度の 
目安(％) 

3己 m 下 

36〜4己 

46 ~已已 

己巨~ 6已 

66〜90 


湿度表示は目ちとしてお使いください。 
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1 本体を固定している輸送用テープをはずす。 


タンクふた 




水タンクへの給水 

① タンクふたをはずし、水タンクを取り出す。 

② 水タンクにきれいな水道水（常温）を入れる。 

③ キャップをしっかりしめて本体にセツトし、 
タンクふたをしめる。 




水タンク 




キャップはしっかりとしめる 


♦キャップを確実に締め、こぼれた水をふきとり、水漏れがないことを確認してください。 

♦水が入った水タンクをセットするときは静かにセットしてください。本体び破損し水漏れの原因になります。 
• タンクには約 3.8 リツトルの水が入ります。 


A 


タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、常に清潔にしてお使い 
<ださい。 

•そのまま使い続けると、カビや雑菌び繁殖し、悪臭の原因になります。 


J 差込プラグをコンセントに差し込む 
(交流10 OV のコンセントを使用） 


A 

お化 


差込プラグは根元まで確実に差し込む 

• 差し込みび不完全だったり、いたんだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 

感電や発熱による义災の原因になります。 


お願い！- 

>2シーズン目じ(降、初めてお使いになるとさは、必ず『お手入れのしかた』 （0^] 4〜]日ページ）にしたびって 
お手入れをしてか日使用してください。 











使いかた 


八イブリツド加湿器について 

この商品は、気化フィルターに風を当て加湿を行う「気化式」と、風をヒーターで加熱し、温風に 
して気化を補助する r 加熱式」を組み合わせた八イブリツド式です。 


「自動」運転 


さ々の運転モードで設定された湿度となるよラに、ヒーターとフアンを自動的にコント□-ルして加湿量を調節 
しなび 5 運転しまず。湿度び高いときはフアンび止まりまず。 

「手動」運転 

- 

- N 


「強連続」…フアンを強回転し、ヒーターを ON にして、湿度に関保なく、強加湿量で連続運転しまず。 
「おやずみ」…フアンを弱回転し、ヒーターを ON にして、湿度に関保なく、弱加湿量で連続運転しまず。 
静かに加湿したいときなどに使いまず。 


• 「強連続」運聞、「おやすみ」運転は湿度のコント□ールをしないで運乾します。湿度の上がりすぎに注意して下さい。 
また、現在湿度び約90%を越えると、加湿を一時停止します。 


運串ちする 


運おを切換える 


I 子ヤイル K □ツタ I 
V 3 巧巧し J 


巧すごとに 


r • 

1標準1 

， 



1のど.肌 J 

， 



1高め1 

， 



ほめ 

， 


強連続 

1 



1おやすみ1 

、 } 



自動運転 


手動運斬 


となり、操作部の 
運転ランプび点灯します。 


標準 (自動運転） 

湿度約已0%を保つよラに運転します。 

「標準」ランプび点灯します。 

現在湿度び約已已％を越えると加湿を一時停止します。 


r のど•肌 1 (自動運転） 

湿度約日已％を保つよラに運転します。 

現在湿度び約70%を越えると、加湿を一時停止します。 

I 高め | (自動運転） 

湿度約己0%を保つよラに運転します。 

「高め」ランプび点灯します。 

現在湿度び約己已％を越えると、加湿を一時停止します。 


低め k 自動運転） 

湿度約40%を保つよラに運転します。 

現在湿度び約45%を越えると、加湿を一時停止します。 

I 強連続 | (手動運転） 

湿度に関係なく強風で連続運転します。 

現在湿度び約90%を越えると、加湿を一時停止します。 

「 おやすみ | (手動運転） 

湿度に関係なく弱風で運転します。 

また、 r 水量お知日せ」ランプは消打します。 

現在湿度び約90%を越えると、加湿を一時停止します。 

•差込プラグを巧くと、運転切換などの設定は、すべて初期設定に 
民ます 0 


這苗を押す。 



• 自動運転「標準」ランプと「水量お知日せ」ランプび点灯し、自動運転- 
け票準」 で運転を開始します。 

• 同時に本体正面の「現在湿度（目安）」ランプびイル S ネーシヨン点滅を 
行ったのち、現在の目安湿度を点灯してお知日せします。 


※湿度表示は本体内部の湿度センサーが検知した湿度 


省エネ（ヒーター切）モード 


運輯を止める 



を押す。 



• 操作部、現在湿度（目安）、「水量お知らせ」ランプのすべてび消えて運転を 
停止します。 

• 本体冷却のため運転停止後、約30秒間は送風します。 


省エネ 


(ヒーター切） 


を巧す。 



• 「省エネ」ランプび点灯し、ヒーターを切って運転します。 

• r 水量お知らせ」ランプび消灯します。 

• もう一度巧すと「省エネ」ランプび消打し省エネモードを解除します。 


•巧 jfa * 


省エネモード 

省エネボタンを巧すことにより、自動および手動のすべて 
の運転でヒーターを切って運転することびでさます。 
ヒーターを使わないので、低消費電力での運転となります 
び、 ] 時間あたりの加湿量は下びります。 


手動齒連続運拓時 



定格消費電力 (W) 

1時間あたり 
加湿量 （ml/h) 

50Hz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

省エネモード r 切」時 
(ヒーター日 N 時） 

320 

320 

已〇〇 

48已 

省エネモード r 入」時 
(ヒーター日 FF 時） 

2色 

23 

240 

230 
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使いかた 


切タイマー運串 5 2時間後または4時間後に運おを停止します。 



運転中に 


d 句を巧す。 


2 


解除するときは 

を！〜2回巧す。 


I 2時間％間 I 

炒ィ勺 


• 切タイマーランプの2時間または4時間び点灯します。 

• 設定した時間後に運転を停止し、ランプちすべて消打します。 

• 切タイマー運転中にタンクの水びなくなると給水ランプび点滅 
します。 

發娜すごとに广 2 時間 一4時臣卜解除つの順に切タイマー 
時間の設定び変わります。 

•巧 jfa * 

切タイマー運転を4時間に設定した場合、2時間経過すると4時間の 
ランプび消灯し、2時間のランプび点灯します。運転び停止すると 
ランプは消灯します。 



• 切タイマーランプび消灯します。 


チャイルド□ック 1 お子さまのいたず5や誤操作を防ぎます C 


ブ |4転切^]: 

I イ J レ KO ッタ I 

が押し 7 


を約3秒間巧す。 
っ 解除するときは、再度 


[ k 獅換 '] 

I チ， - n レド□ック I 

お巧し y 


•巧 jib * 


を約3秒間巧す。 


チャイルド□ックランプび点灯します。 

チャイルド□ックになるとすべての操作びでさません。 


チャイルド□ックランプび消灯します。 


チャイルド□ック中に停電や電源コンセントを巧いたとき、チャイルド□ックは解除されます。 


タンクの水びなくなると 


タンクの水びなくなると、「水量お知らせ」ランプび消打し、自動的に運転ち停止（フアンのみ約30秒間 
運転します）し、本体正面の給水ランプの^7、9ページ）び点滅しまず。 

み 

タンクに水道水を給水してください。 


A 

お化 


タンクに水道水(常温) 1 U 外の物を入れない 

•ガソリン、灯油、化学薬品、芳香剤、また40むじ(上のお湯や巧れた水などは入れないで 
<ださい。 

义災や故障の原因になります。 


お手入れは定期的に行ってください。ちれびひどくなると加湿量の低下や故障-悪臭の原因になりまず。 


A お手入れのときは必ず運転を止め差込プラグを抜く 

本体内部び冷えるのを待ってか5 (約10分位）お手入れを行う 
»をタンク、本体のお手入れには塩素系、酸性タイプのミ先ミき剤は使用しない 


タンクのお手入れ（毎日) 


少量の水を入れ、スポンジなどで 
洗い、常に清潔にしてください。 
給水は必ず水道水（常温） 

を使用してください。 


本体のお手入れ（巧れた 5) 


•水に浸した柔らかい巧でおいてください。 

• ミちれびひどいとさは、柔らかい巧を水で薄めた中性洗剤に 
浸し、固くしぼってか6ミちれをおきとった後、水ぶきを 
してください。 



广 ぶ願し、！-> 

•変形、変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルカ1」洗剤、クレンヴーなどは使用しないでください。 

また、化学ぞラさんを使用するとさは、そのを意書さにしたびってくださし、。 

V V 


吸気フィルターのお手入れ （1 週間に1〜2回) 



广 fo 願し、！- 

• 吸気フィルターのちれびひどくなると加湿量びかなくなったり、正しく湿度表示びできなくなります。 


1週間に1〜2回は必ずお手入れをしてください。 

• 吸気フィルターをはずしたまま使用しないでください。故障の原因になります。 




気 フイルターの 交換 

1 


やぶれたり、巧れなどび取れなくなったときは、お買い上げの販売店で 「 HLF - 已00の吸気フイルター」とご指定の上、 
お買いホめください。希望ル売価格：已2已円（税込）（希望ル売価格は2007年]]月現在のちのです。） 
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お手入れのしかた (つづを） 

加湿水トレイのお手入れに週間に1回程啟 




•巧] ifo # 

• 使い続けるラちに加湿フィルターび変色しますび、これは水道水中の不純物（鉄-カルシウム-マグネシウム等） 
や空気中のほこり等によるちのですので、使用上の不具合はありません。 

•加湿フィルターの巧れ具合は、水質等の違いや地域によって異なります。また、使用頻度によってち異なります。 
•加湿フィルターにほこりび多く付着すると、カビび発生しやすくなります。こまめに洗ミきし、ミちれびひどい場合は 
別売品の交換用加湿フィルターと交換してください。 


1己 


加湿 フイルターの お手入れ 


通常のお手入れ 


加湿フイルターを水洗いしてください。 

①加湿フィルターを容器の中ですすざ洗いしてください。 



③ （1)^@の手順を3〜4回くり返してください。 

④ 最後に再び水ですすいでください。 


②加湿フィルターの表面についた水あかを歯ブラシ 
等で 軽く こすり落としてください。 



ミちれびひどい場合のお手入れ 


クエン酸で、つけ置き洗いしてください。 



• すすざび不十分な場合、においの発生-本体の変形-変色の原因になります。 

• クエン酸は食品添加物で無書ですび、幼児の手の届かない所で保管してください。 
• クエン酸は薬局-薬店でお買い巧めになれます。 


•が!お* 

• 加湿フィルターの表面には、ご使用とともに白色やホ茶色の固まりが付着しますび、水道水に含まれる不純物 
(カルシウムなど）のためで異常ではありません。 

巧れが加湿フィルターを面に付着したときは、加湿フィルターを交換してください。 
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加湿フイルターの交換について 


加湿 フイルターの 交換 


♦交換時期のめやすは、1シーズン：約6力月 （1 曰8時間運転）です。 

•使用条件（水質や使用時間など）によって交換時期は異なります。 

• 次のような状態になったときは、交換してください。 

• お手入れをしてち、においや水あかび取れないとさ。 

• 傷みや型くずれびひどいとさ。 

• 加湿フィルターはを量の水分を含んでいまず。取り出すときは、水がたれますので加湿水トレイまたは容器の 
中で作業をしてください。 

广お願し、！- 

•使用済みの加湿フィルターは、水分をよくしぼってか日不燃ゴミとして捨ててください 


一 交換用加湿フィルターについて- 

加湿フィルターは別売品となっております。 
お買いあげの販売店でご購入ください。 


品き： HLF - 已〇 OF 

希望ル売価格: L 995円(税込） 

(希望ル売価格は2007年1 ] 月現在のをのです。） 


面倒 OFF スイツチにごいて 


本体を倒す、傾けるなどすると巧震転倒 OFF スイッチびはた日を、運転を停止します。 

♦平日な場所に置き直し、電源ボタンを巧して「切」にしてか日、再度「入」にしてください。 


■…匯醒顯腸腳邏— 


■な管（長期間使用しないとき） ■ 


1. 差込プラグを巧く 

2. お手入れをする 

• 14〜]己ページの r お手入れのしかた」にしたびって、掃除をした後、 各部の水気をよく巧き取り、じゅうぶん乾燥させ 

て < ださい。 

※湿ったまま保管するとカビの原因になります。特に加湿フィルターを保をする場合は水をよく切り、 じゅラぶん陰干 

しして乾燥させてください。 

3. 湿気の少ないところに保管する 

♦加湿器の入っていた箱に入れるか、ポ U 袋に入れて湿気のかないところに保管してください。 
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次の状態は故障ではありません 

修理を依頼される前に、次のことをちラー度お調べください。それでを直5ない場合は差込プラグを抜いてか5、 
お買いあげの販売店またはご相談窓 □ (裏表紙）へご連絡ください。 


_症_状_点検ずるところ_ I 処置のしかた 

加湿しない -水タンクの残量を確認願います。 

-吸気フィルターにごみ等び溜まっておりま 
せんか？ 

現在湿度表示値と他の . 本製品は本体内部の湿度センサーで検知し 
湿度計との値び違ラ た値を表示しておりますので、他の湿度計 

との測定場所び異なる為、表示する値び異 
なる場合びあります。 


臭いびする 

-加湿フィルターや本体か日使用開始直後に 
発生します。 

•加湿フィルター、吸気フィルター及び加湿 
水トレイの水び巧れていませんか？ 

-そのままご使用頂ければ臭いは少なくなり 
ます。 

•加湿フィルター、吸気フィルター、加湿水 
トレイ及び水タンクを清掃してか日ご使用 
ください。 

運転しない 

-差込プラグびはずれていませんか？ 

-差込プラグをコンセントに差して<ださい。 

-水タンクに水道水(常温)を入れて給水して 
ください。 

水タンクか日水び 
ちれる 

-キャップびしっかりしまっていますか？ 

-キャップをしっかり締めてください。 

( 豚10ページ） 

本体からパチッと 
異音びする 

•吸気口、吹出口を塞いでいませんか？ 

-吸気フィルターにごみび溜まっていません 
か？ 

-本体の異常温度上昇防止用の保護装置の動 
作音です。 

塞いでいるちのを取り除いてください。 

送風び強くなったり、 
弱くなったり、 

止まったりする。 

(運転音び大をくなったり 
ルさくなったりする） 


本体内部の湿度センサーにより、各運転モー 
ドにあわせて自動でお部屋の湿度をコント □ 
-ルしている為です。 （に尹]]ぺージ） 

給水してち「給水」 
ランプび消えない。 

-水タンク/加湿水トレイび正しくセットさ 
れていますか？ 

-フ□ートに水おやごみ等の異物びつまって 
いませんか？ 

-フ□ートびはずれていませんか？ 

-水タンク/加湿水トレイを正しくセットし 
てください。 （ 0^10ページ） 

-巧れを取り除いて<ださい。 

-フ□ートを正しくセットしてください。 

「ポコポコ」と音びする 

水タンクか日給水する音です。 

故障ではありませんのでそのままお使いくだ 
さい。 


• 吹出口か日は加湿された風び出ますび、蒸 
気や震の様には目に見えません。 

• 吸気フィルターを清掃してください。 

( 03=14ぺージ) 
• 水タンクの水び減っている場合は正常に加 
湿しておりますので、そのままお使いくだ 
さい。 
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保証と アフターサービス (必ずお読みくださし、) 


アフターサービス等について、おわかりにな5ないときは、お買い上げの販売店かご相談窓 □ 
(0^20 ページ）にお問合わせください。 


〇保証書 

(裏表紙についています。） 


©修理を依頼される 
とさは I 持込修理！ 


©補修用性能部品の 
保有期間 


〇ご転居されるときは 


保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」等の記入をお確かめのラえ、販売 
店から受け取っていただを、内容をよくお読みの後、大切に保をしてください。 

["保証期間はお買い上げの曰から1年です 。I 

1修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に 従って、 販売店び修理させていただをます。 

, n = 了…修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて 


保証期間経過後 


いただをます。 


八イブ U ッド式加湿器の補修用性能部品を製造巧ち切り後日年間保有しています。 
•補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターヴービスを受けられなくなる場合 
は、前をって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介 
させていただをます。 


©修理料金のしくみ 


修理料金=技術料+部品代です。 


技術料 
部品代 


該断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術をの 
人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などび含まれています。 
修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合わ 
あります。 


特定地域（高地、極寒地など）では、所定の性能が確保できないことびあります 


あ _ 名 

使 用 水 
加湿量切替 
加 湿 量 
(室温 20° C 、 湿度30%) 


™ 連続加湿時間 
能_ 

力適用床面積 

(めやす） 

— タンク容量 

_.電 源 


已 OHz 
30%)已 OHz 
已 OHz 
已 OHz 
洋室(ブレノ。') 
和室(木造） 


気定格消費電力 （ W ) 

g 電源コード 
J があ寸法（幅•奥行-高さ） 

質 _ M _ 

后 IJ 元 品 


弓蛋連 feu 
己00 
48已 

約 7.6 時間 
約 7.8 時間 


HLF- 己00 

__ 水道水（飲用) __ 

: (省エネ時） : おやずみ : 

: 240 : 300 : 

: 230 : 280 : 

; 約1目時間 ； 約] 2.己時間 ； 

: 約]目.時間 ； 約] 3.己時間 ； 

]4畳 （23nn 吕） 

8.己畳 （14r ザ） 

約 3.8L 

単相10日V 己 0/60HZ 

: 26 : 320 (ON/OFF) : 

: 23 : 320 (ON/OFF) : 

_ I .己 m _ 

_ 390mmx 1 70mm x 390mm_ 

_ 4.2k 呂 _ 

加湿フィルター HLF- 己日 OF 1,995 R (税込） 


(省エネ時） 
160 
130 

約24時間 
約29時間 


※適用面積（めやす）は、日本電機工業会規格 ( JEM 1 426) に基づき、ブレノ V ブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最 
ル適用面積としたちのです。 

ただし、壁•床の材質•部屋の構造•使用暖房器具等によって適用面積は異なりますので、販売店にご相談ください。 
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♦長年ご使用の八イブリツド式加湿器の点検を! 


• お客様び弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録庙5音など）させていただくこと 
びあ0ます。 

• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては製社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただ<ことがあります。 

• 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートパガキを送付させていただくことびあります。 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 
TEL 0120-8802-28 
FAX 03-3260-9739 

(受付時間）9:00〜17:30/携帯電話、 PHS か5もご利用できます。±曜- 
日曜’祝日と年末年始 • 夏季休暇など轉社の休日は休ませていただをます 


修理など アフターサービスに 
関するご相談は 
TEL 0120 -3121- 日8 
FAX 0120-3121-87 

(受付時間）3已已日/日:00〜19:00 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談くださし、。 



巧 























